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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICES 


(1) 


No . S3 /1531 / 11/ HDS. 

25th February 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of 300mA X -ray Machine — 1 No. to Medical 
College Hospital, Kozhikode - 8 . Specification available 
along with the tender form . 

Superscription tender number should be specifically 
noted - No. S3 /1531 / 11 / HDS. 
| Price of tender (including ST ) - 1,350 . 

Date and time for close of sale of tender forms 
18- 4 -2011 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 19- 4 - 2011 
at 5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 20 - 4- 2011 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firm — 30 -6 - 2011 . 


Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
3 0 0 എം . എ . എക് സ് റേ മെഷീൻ - 1 എണ്ണം സപ്ല 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ട 
റിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3 / 1531/11 /എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സസ് അടക്കം) - - 1,350 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 18 - 4 - 2011, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
| 19 - 4 - 2011, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യതിയും സമയവും 
20 - 4 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെ ണ്ട റിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ പാ ബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട തീയതി 30- 6 - 2011. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Superscription Tender Number should be specifically 
- noted - No. S3/ 1533/ 11/ HDS. 

Price of tender (including ST) - 2,600 . 

Date and time for close of sale of tender forms — 
18- 4 -2011 at 3 p . m . 

- Date and time for receipt of tender - 19 - 4- 2011 
- at 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 20 - 4 - 2011 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firms — 30 -6 -2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


No. S3/ 1532/11/ HDS. 

25th February 2011. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Computerized Radiology system — 1 No. to 
| Medical College Hospital, Kozhikode - 8 . Specification 
available along with the tender form . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - No. S3 / 1532/ 11/ HDS. 
| Price of tender (including ST ) - 2, 600 . 

Date and time for close of sale of tender forms— 
18- 4- 2011 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 19 - 4 - 2011 
at 5 p . m . 

- Date and time for opening of tender - 20 - 4 - 2011, 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firm — 30 -6 - 2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode -8 . 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റേഡിയോളജി സിസ്റ്റം - 1 എണ്ണം സപ്ലെ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ട 
റിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3/ 1532/ 11/എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - - 2, 600. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 4 - 2011 , 3 മണി. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
കളർ ഡോപ്ളർ - 1 എണ്ണംസപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . സ് പസിഫി ക്കേ ഷൻ ടെണ്ട റി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്3 / 1533/11/ എച്ച്. ഡി. എസ്. എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - - 2,600. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 18 - 4 - 2011, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
19 - 4 - 2011, 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
20 -4 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- - 30 - 6- 2011. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
19 - 4- 2011, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
20 -4 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി 30 - 6 - 2011. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


- No. S1 /1652/ 2011 . 

1st March 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Pulse Oximeter to Medical College Hospital, 
Kozhikode. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - No. S1/1652 /2011 . 

PAC - 1,50,000. 
EMD - 1 %. 
Price of tender - - 450. 

Date and time of close of sale of tender forms , 
21 -4- 2011 at 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender — 22 - 4 - 2011 
at 5 p . m . 


No. S3/1533/11/ HDS. 

| 25th February 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Colour doppler - 1 No. to Medical College 
Hospital, Kozhikode- 8 . Specification available along with 
the tender form . 


Date and time for opening of tender — 23 -4 - 2011 , 
12 noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -8 -2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent,Medical College Hospital, Kozhikode. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന കവ റി നു മു ക ളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എസ്1 / 16 52 / 2 011 എന്ന് വ്യക്ത മാ യി കാണിച്ചി 
രിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക്- 1,50,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) - 450 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 21 - 4 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
22 - 4 - 2011, 5 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീ യ തിയും സമയവും 
23 - 4 - 2011, 12 മണി. 


ടെ ണ്ട റിൽ പറയുന്ന നിര ക്കു കൾ പാബ ല്യ ത്തി 
ലിരിക്കേണ്ട തീയതി 31- 8 - 2011. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വി ലാ സം - സൂപ ണ്ട് , മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്- 8. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


